Deutscher Bundestag 
3. Wahlperiode 


Drucksache 2401 


Antrag 

der Fraktion der SPD 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über Krankenversicherung der Rentner 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes- 
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 

Artikel 2 § 6 des Dritten Gesetzes über Änderun- 
gen und Ergänzungen von Vorschriften des Zweiten 
Buches der Reichsversicherungsordnung (Gesetz 
über Krankenversicherung der Rentner — KVdR) 
vom 12. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 500) wird 
wie folgt geändert: 

Die Worte „bis zum 31. Dezember 1960" werden 
durch die Worte „bis zur Neuregelung des Rechts 
der gesetzlichen Krankenversicherung" ersetzt. 


Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 


Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1961 in Kraft. 


Bonn, den 17. Januar 1961 


Ollenhauer und Fraktion 
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